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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Autorizzazioni alia produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 580 DELL’8-5-1997 


Società PFIZER ITALIANA 
SPA 


VIA STATALE 156 KM 50 
04100 LATINA 
Codice Fiscale 00192900595 


tipo 
Specialità Medicinale: ANTIBIOTIC SIMPLEX BONE C. R. 


1 BUSTA 41 G + 1 FIALOIDE 20 ML N° di AIC 027694013 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte te fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate 
presso l'officina farmaceutica della società Nova Laboratories Ltd, Martin House, sita in 
Gloucester Crescent, Wigston, Leicester, LE18 4YL {Inghilterra} 


1 controlli di qualità sui prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della 
società Howmedica International Inc., Raheen Industrial Estate, Limerick (irlanda) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 584 DEL 22-4-1997 


Società DOMPE'SPA 


VIA CAMPO DI PILE S.N. 
67100 L'AQUILA 
Codice Fiscale 01241900669 
tipo: 


Specialità Medicinale: OKI 


"SOL" 1 FLAG 150 ML SOLUZIONE N° di AIC 028511107 7, 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile 
della società Montefarmaco S.p.A. sita in via G. Galilei, 7 - Pero (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 613 DEL 29-4-1997 


Società FRANCIA FARMACEUTICI 


SRL. 


VIA DEI PESTAGALLI, 7 
20138 MILANO 


Codice Fiscale 00798630158 


tipo: 
Specialità Medicinale: CARDIP 


30 CONFETTI 20 MG N° di AIC 026075010 / 
50 CONFETTI 20 MG N° di AIC 026075022 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni terminali di confettatura sono effettuate presso l'officina farmaceutica della 
società European Generics S.r.l. sita in via Follereau, 25 - Nembro (BG) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 614 DEL 29-4-1997 


Società FRANCIA FARMACEUTICI 
s.R.L. 


VIA DEI PESTAGALLI, 7 
20138 MILANO 


Codice Fiscale 00798630158 
tipo 
Specialità Medicinale: LIVERASI 


IMIV 5F+ 5 F 3ML N° di AIC 021887017 ‘ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Biolab 
S.r.l. sita in via B. Buozzi, 2 - Vimodrone (Mi) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 615 DEL 29-4-1997 


Società FRANCIA FARMACEUTICI 
S.RL. 


VIA DEI PESTAGALLI, 7 
20138 MILANO 


Codice Fiscale 00798630158 


tipo. 
Specialità Medicinale: MIADENIL 
5 FIALE 1 ML SOUII. N° di AIC 027812039 7, 
5 FIALE 1 ML 1D0UII. N° di AIC 027812041 I 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Biolab 
S.r.1. sita in via B. Buozzi, 2 - Vimodrone (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 616 DEL 29-4-1997 


Società FRANCIA FARMACEUTICI 
S.R.L. 
VIA DEI PESTAGALLI, 7 
20138 MILANO 


Codice Fiscale 00798630158 


tipo 
Specialità Medicinale: ACTOMIN 
INIETT.5 FIALE 500 MG N° di AIC 027566025 ‘/ 
INIETT. 3 FIALE 1000 MG N° di AIC 027566037 ‘/ 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
| controlli di qualità biologici sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Biolab 


S.r.I. sita in via B. Buozzi, 2 - Vimodrone {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 617 DEL 29-4-1997 


Società A.M.S.A. SRL. 


PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 
00186 ROMA 


Codice Fiscale 00539640482 
tipo 
Specialità Medicinale: GONASI HP 


IM 3 FIALE 250 U.1. + 3 F SOLV N° di AIC 003763012, 
IM 1 FIALA 5000 UI + 1 FIALA 2 ML N° di AIC 003763036 / 
IM 3 FIALE 500 U 1.+ 3 F SOLV N° di AIC 003763048 / 
IM 3 FIALE 1000 U.l.+ 3 F SOLV N° di AIC 003763063 / 
IM 3 FIALE 125U1+3 FIALE 2 ML N° di AIC 003763087 
3 F 2000 U.I. + 3 F SOLV 2 ML N° di AIC 003763101 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IBSA sita in Via al Ponte, 13 - Lugano (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1,C. - PPT N. 618 DEL 29-4-1997 


Società A.M.S.A. SRL. 


PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 
00186 ROMA 
Codice Fiscale 00539640482 
tipo: 


Specialità Medicinale: TIROIDE AMSA 


50 COMPRESSE 33 MG 
25 COMPRESSE 125 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 005417035 / 
N° di AIC 005417047 ‘ 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IBSA sita in Via al Ponte, 13 - Lugano (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 619 DEL 29-4-1997 


Società A.M.S.A. SRL. 


PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 
00186 ROMA 
Codice Fiscale 00539640482 


tipo 
Specialità Medicinale: PRONTOGEST 


3 FIALE 50 MG 1 ML 
3 FIALE 100 MG 2 ML 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 005239049‘ 
N° di AIC 005239052 , 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IBSA sita in Via al Ponte, 13 - Lugano (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 620 DEL 29-4-1997 


Società A.M.S.A. S.R.L. 


PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 
00186 ROMA 


Codice Fiscale 00539640482 
tipo 
Specialità Medicinale: LENTOGEST 


1 FIALA 2 ML 250 MG N° di AIC 024542019 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IBSA sita in Via al Ponte, 13 - Lugano (Svizzera) 


If presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 621 DEL 29-4-1997 
Società A.M.S.A. S.R.L. 


PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 
00186 ROMA 


Codice Fiscale 00539640482 
tipo 
Specialità Medicinale: GASTROSED 


50 COMPRESSE 25 MG N° di AIC 024982023 
50 COMPRESSE 50 MG N° di AIC 024982047 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IBSA sita in Via al Ponte, 13 - Lugano (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 622 DEL 29-4-1997 


Società A.M.S.A. S.R.L. 


PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 
00186 ROMA 


Codice Fiscale 00539640482 


tipo 
Specialità Medicinale: ETINILESTRADIOLO AMSA 
25 COMPRESSE 0,01 MG N° di AIC 009830011 / 
25 COMPRESSE 0,05 MG N° di AIC 009830023 / 
25 COMPRESSE 0,1 MG N° di AIC 009830035 / 
25 COMPRESSE 1 MG N° di AIC 009830047 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IBSA sita in Via al Ponte, 13 - Lugano (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 623 DEL 29-4-1997 


Società A.M.S.A. S.R.L. 


PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 
00186 ROMA 


Codice Fiscale 00539640482 


tipo 
Specialità Medicinale: ESTRADIOLO AMSA 


3 FIALE IM 1 ML 5 MG N° di AIC 005304047 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IBSA sita in Via al Ponte, 13 - Lugano (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.i.C. - PPT N. 624 DEL 29-4-1997 


Società A.M.S.A. S.R.L. 


PASSEGGIATA DI RIPETTA, 22 
00186 ROMA 
Codice Fiscale 00539640482 
tipo 


Specialità Medicinale: BIORMON 


FORTE 1 FIALA 2 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 012360020 / 


Tutte ie fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
IBSA sita in Via al Ponte, 13 - Lugano (Svizzera) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 625 DEL 29-4-1997 


Società KNOLL FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA EUROPA, 35 
20053 — MUGGIO’ 
Codice Fiscale 00868480153 
tipo 


Specialità Medicinale: GOPTEN 


14 CAPSULE 2 MG 
28 CAPSULE 0,5 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 028267019 / 
N° di AIC 028267021 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto 


finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Fosse ardeatine, 
2- Liscate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 626 DEL 29-4-1997 


Società KNOLL FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA EUROPA, 35 
20053 MUGGIO’ 


Codice Fiscale 00868480153 


tipo 
Specialità Medicinale: URSOFALK 


"SR." 20 CAPSULE 450 MG N° di AIC 026074043 ‘ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Fosse Ardeatine, 2 Liscate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 627 DEL 29-4-1997 


Società KNOLL AG 


670078 LUDWIGSHAFEN A/RHEIN 


Codice Fiscale 


tipo M 
Specialità Medicinale: TARKA 
180/2 30 CAPSULE LENTO RILASCIO N° di AIC 032384051 /M 
180/2 50 CAPSULE LENTO RILASCIO N° di AIC 032384063 /M 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto 


finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in Via Fosse Ardeatine, 
2 - Liscate (MI) ed anche presso la propria officina 


farmaceutica consortile sita in via Europa, 35 - Muggiò (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 628 DEL 29-4-1997 


Società RAVIZZA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA EUROPA, 35 
20053 — MUGGIO' 
Codice Fiscale 08501270154 
tipo. 


Specialità Medicinale: QUASAR 


30 COMPRESSE RIVESTITE 240 MG 


N° di AIC 026931016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società Knol Farmaceutici S.p.A. sita in via Fosse Ardeatine, 2 - Liscate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 629 DEL 29-4-1997 


Società RAVIZZA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA EUROPA, 35 
20053 MUGGIO' 


Codice Fiscale 08501270154 


too 


Specialità Medicinale: AKINETON 


"R" 50 CONFETTI 4 MG 


N° di AIC 028330025 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società Knoll Farmaceutici S.p.A. sita in via Fosse Ardeatine, 2 - Liscate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 630 DEL 29-4-1997 


Società SOLEA S.A.S. DI PALERMO ALESSANDRO & 
Cc. 


VIA CASSOLI, 22 
REGGIO EMILIA 


Codice Fiscale 01732610983 


tipo: 
Specialità Medicinale: DISPLAY 


COLLIRIO FLAC MGNODOSE DA 0,3 ML N° di AIC 032254017‘ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società C.0.C. 
Farmaceutici S.r.l. sita in via Modena, 15/17 - Sant'Agata Bolognese (BO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 631 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.5.4. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo. 
Specialità Medicinale: ISIFLU ZONALE S.U. 
1 FIALA 0,5 ML N° di AIC 026897177 / 
1 FIAL SIR. 0,5 ML N° di AIC 026897189 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 545/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 632 DEL 6-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.Ì. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: VAC.DIFTO TETANO ISI 
1 FIALA 0,5 ML N° di AIC 003952013 
1 FIALA SIRINGA 0,5 ML N° di AIC 003952025 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 546/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPTN. 633 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.5.1. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 
tipo: 
Specialità Medicinale: VAC.DPT ISÌ 


1 FIALA 1 ML N° di AIC 003972015 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 547/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.!.C. - PPT N. 634 DEL 6-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.i. 
S.P.A. 


55020 @CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: VACCINO ANTITETANICO 
“ADSORBITO" 1 F 0,5 ML N° di AIC 009553037 / 
1 FIALA SIRINGA 0,5 ML N° di AIC 009553049 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


1 controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 549/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 635 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I. 
S.P.A. 


55020  CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo. 
Specialità Medicinale: VACCINO TAB TE 


1 FL LIOF + 1 FL 10 ML N° di AIC 010454015 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 548/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 636 DEL 6-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.5.1. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo 
Specialità Medicinale: ENTEROVACCINO ISI 
3 COMPRESSE 200 MG N° di AIC 013370010 
6 COMPRESSE 200 MG N° di AIC 013370022 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


! controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


li presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 550/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 637 DEL 8-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.1, 


qDA 
e atti 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo. 
Specialità Medicinale: VACCINO ANTICOLERICO ISI 
INIETTABILE 1 FIALA 1 ML N° di AIC 022890014 
INIETTABILE 1F+1F N° di AIC 022890026 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


I[ presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 551/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 638 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I. 
S.P.A. 


» 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo 
Specialità Medicinale: GAMMA GLOBUL ISI 
1 FLACONE 2 ML 16% N° di AIC 006558011 
1 FLACONE 5 ML 16% N° di AIC 006558023 / 
1 FLACONE 10 ML 16% N° di AIC 006558035 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 552/1997 del 
10/04/1997 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


== 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 639 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIFROVACCIN.ITAL. LS. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: IMMUNOTETAN 
IM 1 FLAC. 250 UI 2 ML N° di AIC 021935010 ‘ 
IM 1 FLAC. 500 UI 2 ML N° di AIC 021935022 
1 SIRINGA PRONTO USO 250 UI 2 ML N° di AIC 021935034 / 
1 SIRINGA PRONTO USO 500 UI 2 ML N° di AIC 021935046 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 553/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 640 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL, 1,S.I. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: IMMUNOPERTOX 


IM FLACONE 2 ML N° di AIC 022545014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 554/1997 del 
10/04/1997 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 641 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.8.1. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: IMMUNOPAROT 


IM 1 FLACONE 2 ML N° di AIC 022546018 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 555/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.l.C. - PPT N. 642 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.8.1. 
S.P.A. 


55020 =CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 
tipo: 


Specialità Medicinale: IMMUNOMORB 


IM 1 FLACONE 2 ML N° di AIC 022782015 +’ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT Ni 556/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 643 DEL 6-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I. 


S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo. 
Specialità Medicinale: IMMUNOROS 
IM 1 FLAC. 2 ML 16% N° di AIC 022861013 / 
IM 1 FLAC. 10 ML 16% N° di AIC 022861025 I 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISi S.p.A. sita in $. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 557/1997 del 
10/04/1927 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale, 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 644 DEL 6-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I. 
S.P.A. 


55020 = CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo 
Specialità Medicinale: \IMMUNOHBS 
1 FLACONCINO 1 ML N° di AIC 025653015 ‘/ 
1 FLACONCINO 3 ML N° di AIC 025653027 ‘/ 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 558/1997 del 
10/04/1997 


I presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufriciale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 645 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.5.1. 
S.P.A. 


55020 =CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: \IMMUNOZIG 


IM FLACONE 2 ML N° di AIC 027086014 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sui prodotto finito sono effettuati presso le officine farmàceutiche 
della società istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo {NA} e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano {LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 559/1997 dei 
10/04/1997 


H presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 646 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I. 
S.P.A. 


55020  CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo 
Specialità Medicinale: IMMUNORHO 
IM 1 FIALA 300 MCG + 1 FIALA 2 ML N° di AIC 022547018 F 
IM 1 FIALA 200 MCG + 1 FIALA 2 ML N° di AIC 022547020 / 
IM 1 FIALA 100 MCG + 1 FIALA 2 ML N° di AIC 022547032 ’ 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bofognana - Gallicano (LU) 

ll presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 560/1997 del 
10/04/1997 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 647 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I. 
S.P.A. 


55020 —CASTELVECCHIO PASCOLI 


Codice Fiscale 03350950634 


tipo 
Specialità Medicinale: |SIFLU ZONALE 


1 FIALA 0,5 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 001181128, 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


ll presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 564/1997 del 
10/04/4997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.|.C. - PPT N: 648 DEL 6-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.1. 
S.P.A. 


55020  CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo 
Specialità Medicinale: IMMUNOENDOCIG 
IV FLAC.LIOF.+ FLAC.SOLV.10 ML N° di AIC 028180014 
IV FLAC.LIOF.+ FLAC.SOLV.20 ML N° di AIC 028180026 
IV FLAC.LIOF.+ FLAC.SOLV.50 ML N° di AIC 028180038 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società istituto Sierovaccinogeno Italiano IS! S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano {LU} 


li presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 563/1997 del 
10/04/1997 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 649 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.8.1, 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: IMMUNOENDOZIG 


1 FLACONE LIOF. 250 U.l.+SOLV. 5 ML N° di AIC 029684014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


i controlii di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano {LU} 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 562/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RESO, | pre 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 650 DEL 6-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I, 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo. 
Specialità Medicinale: ISIVEN VI. 
FLAC.LIOF.500 MG + SOLV.10 ML N° di AIC 026938050 / 
FLAC.LIOF.1000 MG + SOLV.20 ML N° di AIC 026938062 / 
FLAC.LIOF.2500 MG + SOLV.50 ML N° di AIC 026938074 / 
FL.LIOF.5000 MG + SOLV.100 ML N° di AIC 026938086 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


l controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento PPT N. 561/1997 del 
10/04/1997 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ER, ge 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 651 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 
S.P.A. 


VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 
Codice Fiscale 00048700520 


bpo: 
Specialità Medicinale: IMMUNOGLOBULINA UMANA CMV 


FLAC.LIOF + SOLV.10 ML N° di AIC 028822017 / 
FLAC.LIOF + SOLV.20 ML N° di AIC 028822029 / 
FLAC.LIOF + SOLV.50 ML N° di AIC 028822031 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono etfettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ONE, ] pesi 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 652 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 
S.P.A. 


VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 


Codice Fiscale 00048700520 


tipo” 
Specialità Medicinale: 1G TETANO 
250 Ul 1 FLACONE 2 ML N° di AIC 022637019 / 
1 SIRINGA 1 ML 250 UI N° di AIC 022637033 7 
1 SIRINGA 2 ML 500 VI N° di AIC 022637045 / 
1 FLAC. 1 ML 250 VI N° di AIC 022637058 / 
1 FLAC. 2 ML 500 VI N° di AIC 022637060 ’ 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 653 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 
S.P.A. 


VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 
Codice Fiscale 00048700520 
tipo: 


Specialità Medicinale: IG GAMMA 


1 FLACONE 2 ML 
1 SIRINGA 2 ML 
1 FLACONE 5 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 020712016 / 
N° di AÎC 020712028 ‘ 
N° di AIC 020712030 / 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ÎSi S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 654 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 


S.P.A. 
VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 


Codice Fiscale 00048700520 


tipo: 
Specialità Medicinale: IG PERTOSSE 
1 FLACONE 2 ML N° di AIC 022783017 ‘’ 
1 SIRINGA 2 ML N° di AIC 022783029 ’/ 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 655 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 
S.P.A. 


VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 
Codice Fiscale 00048700520 


tipo 
Specialità Medicinale: |1G RABBIA 


14 FLAC. 1500 U.I. 10 ML N° di AIC 026457010 7 


1FLAC. 300 Ul. 2 ML N° di AIC 026457022 / 
1 SIRINGA 300 U.I. 2 ML N° di AIC 026457034 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 656 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 
S.P.A. 


VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 
Codice Fiscale 00048700520 


tipo 
Specialità Medicinale: IG MORBILLO 


1 FLACONE 2 ML 
1 SIRINGA 2 ML 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 024128011 ‘/ 
N° di AIC 024128023 / 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 


della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano IS! S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


—_ a 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 657 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 
S.P.A. 


VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 


Codice Fiscale 00048700520 


tipo. 
Specialità Medicinale: IG PAROTITE 
1 FLACONE 2 ML N° di AIC 024129013 
1 SIRINGA 2 ML N° di AIC 024129025 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


{ controlli di qualità chimici sui prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 658 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 


S.P.A. 
VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 


Codice Fiscale 00048700520 


tipo. 
Specialità Medicinale: IG EPATITE 
IM FLACONE 1 ML 200 U.I. N° di AIC 028197010 
IM FLACONE 3 ML 600 U.I. N° di AIC 028197022 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 659 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 


S.P.A. 
VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 


Codice Fiscale 00048700520 


tipo: 
Specialità Medicinale: 1G ROSOLIA 


1 FLAC. 2 ML N° di AIC 024044012 / 


1 SIRINGA 2 ML N° di AIC 024044024 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
delia società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 660 DEL 6-5-1997 


Società SCLAVO 
S.P.A. 


VIA FIORENTINA, 1 
53100 SIENA 


Codice Fiscale 00048700520 


tipo’ 
Specialità Medicinale: 1G RHO 
1 FLAC. 2 ML 200 MCG N° di AIC 023466023 / 
1 FLAC. 3 ML 300 MCG N° di AIC 023466030 ‘/ 
1 SIRINGA 2 ML200 MCG N° di AIC 023466055 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ig 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 
.—————— T Ywrr__—_T—___——1—————@@—@—@@—1t@t—@@@—@—@—@—@—@—@en—————Pr___——"@———————€(P-P—T6TTOÒ9} 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 661 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEFROVACCIN.ITAL. 1.S.1. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: HAIMABIG 
IV FLACONCINO 2 ML N° di AIC 025064039‘ 
IV FLACONCINO 10 ML N° di AIC 025064041 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo {NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano {LU} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 662 DEL 6-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.8.1. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: HAIMACIG ENDOVENA 
IVFLAC.LIOF.+ FLAC.SOLV.10 ML N° di AIC 028179012 7 
IV FLAC.LIOF.+ FLAC.SOLV.20 ML N° di AIC 028179024 / 
IV FLAC.LIOF.+ FLAC.SOLV.50 ML N° di AIC 028179036 7 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano IS! S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


air 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 663 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL, 1,8. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: HAIMAZIG ENDOVENA 
1 FLAC. LIOF. 250 U.1.+SOLV. 5 ML N° di AIC 027424011‘, 
1 FLAC. LIOF. 1000 U.1.+SOLV. 20 ML N° di AIC 027424023 7 
1 FLAC. LIOF. 2500 U.1.+SOLV. 50 ML N° di AIC 027424035 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso ie officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in $. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


i 


3-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 664 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I. 


S.P A. 


55020 


Codice Fiscale 


Specialità Medicinale: HAIMA-D 


INIETT 1 FLAC. 200 MCG 
INIETT 1 FLAC. 100 MCG 
INIETT 1 FLAC. 250 MCG 
INIETT 1 FLAC. 300 MCG 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


CASTELVECCHIO PASCOLI 
03350950634 


N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 


023350010 
023350022 
023350034 
023350046 


1 controlli di qualità chimici sui prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società istituto Sierovaccinogeno itaiiano ISI $.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 


Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Ii presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


FeGa: - ES 


n. 127 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Senie generale - 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 665 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL, 1.5.1 
S.P.A. 


55020  CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo: 
Specialità Medicinale: AIMAFIX D.I. 
1 FLAC. LIOF 200 UI + 1 FLAC. 5 ML N° di AIC 025841077 
1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML N° di AIC 025841089 
1 FLAC. LIOF 800 UI +1 FLAC. 10 ML N° di AIC 025841091 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 666 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo” 
Specialità Medicinale: HAIMASERUM 

IV 50 ML 5% N° di AIC 023312010 

IV 100 ML 5% N° di AIC 023312022 

IV 250 ML 5% N° di AIC 023312034 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
DEE 7 


3-6-1997 Supplemento ordinario alta GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 
e e O ER nie i cre e NO 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 667 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.5.1, 
S.P.A. 


55020  CASTELVECCHIO PASCOLI 


Codice Fiscale 03350950634 
tipo 
Specialità Medicinale: HAIMARAB 


IM 1 FLACONCINO 2 ML 300 Ul N° di AIC 027124015 ‘/ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 668 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.5.1. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 


Codice Fiscale 03350950634 
tipo; 
Specialità Medicinale: HAIMA PAROT 


FLACONCINO INIETTABILE 2 ML N° di AIC 025171012 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Îl presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


2:35. 


3-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serre generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 669 DEL 6-5-1997 
Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.1. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo. 
Specialità Medicinale: HAIMABIG 
IM 1 FLACONCINO 3 ML N° di AIC 025064015 / 
IM 1 FLACONCINO 1 ML N° di AIC 025064027 / 
IV FLACONCINO 2 ML N° di AIC 025064039 / 
IV FLACONCINO 10 ML N° di AIC 025064041 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in $. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano (LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 670 DEL 6-5-1997 


Societa ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. i.S.i. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 


Codice Fiscale 03350950634 
tipo: 
Specialità Medicinale: HAIMAPERTUS 


IM 1 FLACONE 2 ML 16% N° di AIC 023313012 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano {LU) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


BERE TE 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 671 DEL 6-5-1997 


Società ISTIT.SIEROVACCIN.ITAL. 1.S.I. 
S.P.A. 


55020 CASTELVECCHIO PASCOLI 
Codice Fiscale 03350950634 


tipo 
Specialità Medicinale: HAIMATETANUS 
IM SOLUZIONE 1 FLAC. 250 UI 2 ML N° di AIC 023335019 7 
IM SOLUZIONE 1 FLAC. 500 Ui 2 ML N° di AIC 023335021 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


1 controlli di qualità chimici sul prodotto finito sono effettuati presso le officine farmaceutiche 
della società istituto Sierovaccinogeno italiano ISI S.p.A. sita in S. Antimo (NA) e della società 
Farma-Biagini S.p.A. sita in Bolognana - Gallicano {LU) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 672 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 
Specialità Medicinale: ROCALTROL 
30 CAPSULE MOLLI 0,25 MCG N° di AIC 024280012 / 
30 CAPSULE MOLLI 0,50 MCG N° di AIC 024280024 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


‘Ii 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 673 DELL'8-5-1997 
Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 
Specialità Medicinale: RIVOTRIL 


50 COMPRESSE 0,5 MG 
30 COMPRESSE 2 MG 
GOCCE 10 ML OS 0,25% 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 023159015 / 
N° di AIC 023159027 / 
N° di AIC 023159039, 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 674 DELL'8-5-1997 


— = i 


Societa ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo. 


Specialità Medicinale: RENNIE 


36 COMPRESSE 
6 COMPRESSE 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 024969014 / 
N° di AIC 024969040 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


AR 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 676 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: PROSTIGMINA 


20 COMPRESSE 15 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


005277025 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 677 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: NATULAN 


50 CAPSULE 50 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


020846010 7 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sen generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 678 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: MOGADON 


30 COMPRESSE 5 MG N° di AIC 020731028 ‘/ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI! MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 679 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo 
Specialità Medicinale: MESTINON 


20 COMPRESSE DIVISIBILI 60 MG N° di AIC 009286016 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 40 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 681 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Cadice Fiscale 00747170157 
tipo: 
Specialità Medicinale: LITRISON 


60 CONFETTI N° di AIC 007657012 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 


officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


A 


3-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 684 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 
Specialità Medicinale: LIBRAX 


25 CONFETTI N° di AIC 019711011 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso ia propria 


officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


CR E 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 685 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 
Specialità Medicinale: LEXOTAN 
GOCCE 20 ML N° di AIC 022905057 / 
20 CAPSULE 1,5 MG N° di AIC 022905119 / 
20 CAPSULE 3 MG N° di AIC 022905121 
"PLUS" 20 CAPSULE 6 MG N° di AIC 022905133 
20 COMPRESSE 3 MG N° di AIC 022905145 
20 COMPRESSE 1,5 MG N° di AIC 022905158 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 686 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 
PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 
Specialità Medicinale: LEXIL 
30 CAPSULE N° di AIC 024045015 ; 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 


officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
= QI 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 687 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo 
Specialità Medicinale: LAROXYL 
25 CONFETTI 25 MG N° di AIC 019906015 
30 CONFETTI 10 MG N° di AIC 019906027 
GOCCE OS 20 ML N° di AIC 019906054 7, 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 688 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo. 
Specialità Medicinale: KONAKION 
GOCCE OS 2,5 ML 50 MG N° di AIC 008776039 7 
20 CONFETTI 10 MG N° di AIC 008776041 ‘/ 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


_ 4 — 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 689 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo 


Specialità Medicinale: INIBACE PLUS 


14 COMPRESSE 5 + 12,5 MG 


N° di AIC 029103013, 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso ia propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 690 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: INIBACE 


14 COMPRESSE 5 MG 
28 COMPRESSE 1 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 027460043 / 
N° di AIC 027460056 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PS (e 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 691 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo. 
Specialità Medicinale: FLUPRIM TOSSE 
GOCCE ORALI 20 ML N° di AIC 010357010 
20 COMPRESSE OROSOLUBILI N° di AIC 010357046 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 692 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: FLUPRIM GOLA 


20 COMPRESSE OROSOLUBILI N° di AIC 032054013 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


f 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 
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3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 693 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 
Specialità Medicinale: FANASIL 


10 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 022517027 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sona effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 694 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: EPHYNAL 


20 CONFETTI 100 MG 
30 CAPSULE 300 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 000053025 ‘/ 
N° di AIC 000053037 ‘ 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RE ly gr 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 695 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
SP.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: DRAGANON 


20 COMPRESSE 750 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


027773023 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 696 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: DALMADORM 


30 CAPSULE 15 MG 
30 CAPSULE 30 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 022717021 / 
N° di AIC 022717045 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso ia propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


nu 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 697 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo. 
Specialità Medicinale: BEROCCA 
"300" 30 COMPRESSE LACCATE N° di AIC 024040026 / 
"500" 30 COMPRESSE LACCATE N° di AIC 024040040 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 698 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo 


Specialità Medicinale: BEPANTEN 


20 COMPRESSE 100 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


001328018 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presentè provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ROY 


3-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 699 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: BENEXOL 


“B 12" 20 COMPRESSE 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 020213029 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


tI presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.L.C. - PPT N. 700 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: BENERVA 


20 COMPRESSE 300 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 004642031‘ 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso ia propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 701 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: BENADON 


10 COMPRESSE 300 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


001340025 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 702 DELL'8-5-1997 


Sqcietà ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 

Specialità Medicinale: BECOZYM 
20 CONFETTI N° di AIC 005647019 
"FORTE" 20 CONFETTI N° di AIC 005647033 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
12 
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3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 704 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo. 


Specialità Medicinale: AURORIX 


16 COMPRESSE LACCATE 300 MG N° di AIC 027945031 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


/ 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 705 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: AROVIT 


30 CONFETTI 50000 UI 
GOCCE ORALI 7,5 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 004880011 / 
N° di AIC 004880023 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


SSNR, | QU0S 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 706 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo 
Specialità Medicinale: AIROL 


LOZIONE 50 ML 0,05% N° di AIC 023244027 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 709 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo 
Specialità Medicinale: TILCOTIL 
30 BUSTINE 20 MG N° di AIC 026758033 / 
10 SUPPOSTE 20 MG N° di AIG 026758045 / 
1 FL.FIALA LIOF.20 MG+1 F.SOLV N° di AIC 026758084 / 
2 FL.FIALA LIOF.20 MG+2 F.SOLV N° di AIC 026758096 / 
6 FL.FIALA LIOF.20 MG+6 F.SOLV N° di AIC 026758108 7 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


OE | E 


3-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 710 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20134 — MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo 
Specialità Medicinale: TEMETEX 
POMATA 30 G 0,1% N° di AIC 023682026 
UNGUENTO 30 G 0,1% N° di AIC 023682053 
CREMA 30 G 0,1% N° di AIC 023682089 
"FORTE" POMATA 20 G 0,3% N° di AIC 023682115 
“FORTE" UNGUENTO 20 G 0,3% N° di AIC 023682139 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 711 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 


tipo 
Specialità Medicinale: SUPRADYN 


10 COMPRESSE EFFERVESCENTI N° di AIC 018622098 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C, - PPT N. 712 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo” 


Specialità Medicinale: ROMILAR EXPECTORANS 


SCIROPPO 100 ML N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


015953021 / 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 713 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo. 
Specialità Medicinale: ROFERONA 


1 FLAC. 3.000.000 U.I. 1ML 
1 FLAC. 9.000.000 U.1. 1 ML 
1 FLAG. SOL. 6.000.000 ULI. 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 025839010 / 
N° di AIC 025839022 / 
N° di AIC 025839059 / 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 
= Sha 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 714 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 
Specialità Medicinale: REDOXON 
"ARANCIO" 20 COMP.MAST.250 MG N° di AIC 005064136 ‘7 
10 COMP. EFFER. SENZA ZUCCHERO N° di AIC 005064148 / 
20 CPR MAST.500 MG SENZA ZUCCH N° di AIC 005064151 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate {MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 715 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 
tipo 
Specialità Medicinale: REDOXON 


10 COMPRESSE EFFERV1G N° di AIC 005064035 / 
10 CPREFF G1AL LIMONE N° di AIC 005064074 
10 CPR EFF G 1 ALL'ARANCIA N° di AIC 005064086 / 
"ARANCIO" 20 COMP.MAST. 500 MG N° di AIC 005064100 / 
"MIRTILLO" 20 COMP.MAST.500 MG N° di AIC 005064112‘ 
"LIMONE" 20 COMP.MAST. 500 MG N° di AIC 005064124 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Ii presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 721 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 — MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo. 
Specialità Medicinale: IMPETEX 
CREMA 30 G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 024383022 7 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 722 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo. 


Specialità Medicinale: GRANULOKINE 


"30" 1 FLACONE INIETTABILE 1 ML N° di AIC 
"48" 1 FLACONE INIETTABILE 1,6 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


027772033 / 
N° di AIC 027772045 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
ARL 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 723 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo. 


Specialità Medicinale: FLUPRIM TOSSE 


SCIROPPO 100 ML N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


010357022 / 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 725 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo. 
Specialità Medicinale: EFUDIX 
UNGUENTO 20 G 5% 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 022645016 ‘/ 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PARC. LI 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C, - PPT N. 726 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo” 


Specialità Medicinale: DRAGANON 


20 BUSTINE 750 MG 
10 BUSTINE 1500 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 027773011 / 
N° di AIC 027773035 / 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 728 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: BEROCCA 


30 BUSTINE GRANULATO 106 


N° di AIC 024040103 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 729 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo 
Specialità Medicinale: BEPANTEN 
IM IV 3 FIALE 2 ML 500 MG N° di AIC 0013238020 / 
20 FIALE 2 ML IM/IV N° di AIC 001328032 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 730 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 
Specialità Medicinale: BENEXOL 
"B12" 6 F LIOF.+ 6 F SOLV. N° di AIC 020213118 / 
"B12" 5000 6 F LIOF.+ 6 F SOLV N° di AIC 020213132 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 731 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo 


Specialità Medicinale: BENERVA 


IM 3 F_1 ML 100 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 004642068 / 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 732 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo. 


Specialità Medicinale: BENADON 


IM IV 6 F 2 ML 300MG 


N° di AIC 001340052 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 733 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: BECOZYM 


IM 6 FIALE 2 ML 
SCIROPPO 100 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 005647058 / 
N° di AIC 005647060 ‘ 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 736 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 
Specialità Medicinale: ASPERCREME 


CREMA G 30 N° di AIC 009192016 


GEL 30G N° di AIC 009192028 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


DER -, pese 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 737 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: AROVIT 


IM 3 F 1 ML 300000 UI 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 004880035 / 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 738 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 
Specialità Medicinale: ANEXATE 
1 FIALA 0,5 MG/5 ML N° di AIC 026749010’ 


1 FIALA 1 MG/10 ML N° di AIC 026749034 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


i 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 739 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 


Specialità Medicinale: AIROL 


CREMA 20 G 0,05% 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 023244015 / 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 740 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo 
Specialità Medicinale: ROIPNOL 
10 COMPRESSE 2 MG N° di AIC 023328014 / 
30 COMPRESSE 2 MG N° di AIC 023328026 / 
10 COMPRESSE 1 MG N° di AIC 023328065 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 741 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 — MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo. 


Specialità Medicinale: VALIUM 


20 CAPSULE 5 MG 
30 CAPSULE 2 MG 
GOCCE ORALI 20 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 019995012 ‘/ 
N° di AIC 019995024 / 
N° di AICC 019995048 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 742 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo 


Specialità Medicinale: TILCOTIL 


20 COMPRESSE LACCATE 20 MG 
30 COMPRESSE LACCATE 20 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 026758019 / 
N° di AIC 026758021 ‘ 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 743 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo. 
Specialità Medicinale: TIBERAL 


3 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 024403014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


/ 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 744 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 
tipo: 
Specialità Medicinale: TEMETEX 
LOZIONE 30 ML 0,1% 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 023682103 / 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 745 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo. 
Specialità Medicinale: SUPRADYN 
10 CONFETTI N° di AIC 018622074 / 
30 CONFETTI N° di AIC 018622086 ‘/ 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate {MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A..G. - PPT N. 746 DELL’8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 00747170157 


tipo. 
Specialità Medicinale: SARIDON 
10 COMPRESSE N° di AIC 004336044 / 
"SENZA CAFFEINA" 10 COMPRESSE N° di AIC 004336071 ti 
5 COMPRESSE N° di AIC 004336083  / 
"SENZA CAFFEINA" 5 COMPRESSE N° di AIC 004336095 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelliì, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 747 DELL'8-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 


tipo: 
Specialità Medicinale: ROVIGON 


30 CONFETTI N° di AIC 012812018 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria 
officina farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 748 DELL’8-5-1997 


Società GALDERMA ITALIA 
S.P.A. 


VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 
20100 MILANO 


Codice Fiscale 01539990349 
tipo G 
Specialità Medicinale; ERITROMICINA 
GEL 3% TUBO 30 G 


N° di AIC 029560012 /G 
GEL 3% TUBO 15G 


N° di AIC 029560024 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Laboratoires Galderma sita in Zone d'Activités de Montdésir - Alby sur Chéran (Fr) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
siii 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 749 DELL’8-5-1997 


Società POLIFARMA 
SPA 


VIA TOR SAPIENZA, 138 
00155 “ROMA 


Codice Fiscale 00403210586 


tipo 
Specialità Medicinale: IDROQUARK 
"2,5" 14 COMPRESSE 5 MG + 12,5 MG N° di AIC 028533014 7 
"5" 14 COMPRESSE 5 MG + 25 MG N° di AIC 028533026 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sui prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 750 DELL'8-5-1997 


Società POLIFARMA 


SPA 
VIA TOR SAPIENZA, 138 
00155 ROMA 


Codice Fiscale 00403210586 


tipo: 
Specialità Medicinale: QUARK 


28 COMPRESSE 1,25 MG N° di AIC 027162041 

28 COMPRESSE 2,5 MG N° di AIC 

14 COMPRESSE 5 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


027162054 / 
027162066 / 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso» 


l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 69 — 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 
Pri arri o Lrrr[rrrrTrr>u rg‘ rr 1 rr 1° mei uc. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 751 DELL’8-5-1997 


Società LABORATORI DELALANDE ISNARDI 
S.P.A. 


VIA XXV APRILE, 69 
18100 ONEGLIA 


Codice Fiscale 00487310013 


tipo: 
Specialità Medicinale: DILADEL 
"RETARD" 14 CAPSULE 300 MG N° di AIC 025275037 7 
"200" RETARD 36 CAPSULE 200 MG N° di AIC 025275049 7, 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Synthelabo Groupe sita in Quétigny (Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla daia di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 752 DEL 13-5-1997 


Società NEOPHARMED 
SPA 


VIA G. FABBRONI, 6 
00100 ROMA 
Codice Fiscale 07472570154 
tipo 


Specialità Medicinale: CLINORIL 


30 COMPRESSE 200 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


023410044 / 


La produzione del semilavorato è effettuata presso l'officina farmaceutica della società Merck 
Sharp & Dohme Pty Ltd, 54-68 Ferndel! Street, South Granville, NSW, 2142 Australia 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto 


finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme B.V. 
Haarlem - Cianda 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 753 DEL 13-5-1997 


Società ROCHE 
S.P.A. 


PIAZZA DURANTE, 11 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 00747170157 


tipo 
Specialità Medicinale: CALCIDON 


10 COMPRESSE EFFERVESCENTI N° di AIC 020903035 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


li 


Le operazioni di confezionamento secondario sono effettuate anche presso la propria officina 
farmaceutica sita in Via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 754 DEL 13-5-1997 


Società PHARMACIA & UPJOHN 
S.P.A. 


VIA ROBERT KOCH, 1-2 
20152 MILANO 
Codice Fiscale 07089990159 
tipo 


Specialità Medicinale: DALACIN C 


24 COMPRESSE 300 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


022633085 / 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in Marino del Tronto (Ascoli Piceno) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 755 DEL 13-5-1997 


Società PHARMACIA & UPJOHN 
S.P.A. 


VIA ROBERT KOCH, 1-2 
20152 MILANO 
Codice Fiscale 07089990159 
tipo 


Specialità Medicinale: INABRIN 


4 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
10 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 023532056 
N° di AIC 023532068 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica 
consortile sita in Marino del Tronto (Ascoli Piceno) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 756 DEL 13-5-1997 


Società SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
SPA 


VIALE SHAKESPEARE, 47 
00144 ROMA 


Codice Fiscale 00410650584 


tipo 
Specialità Medicinale: PROSTIDE 


15 COMPRESSE S MG 


N° di AIC 028356018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione non sono più effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Merck Sharp & Dohme Ltd sita in Hoddesdon (U.K.} 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 757 DEL 13-5-1997 


Società BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES 
S.R.L. 


VIA CAVOUR, 41/43 
20026 NOVATE MILANESE 


Codice Fiscale 01233940467 
tipo 


Specialità Medicinale: POLIPIROX 


30 CAPSULE 20 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 025118035 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile 
della società Francia Farmaceutici S.r.l. ed altre sita in Via dei Pestagalli, 7 - Milano 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 758 DEL 13-5-1997 


Società ALLERGAN 
S.P.A. 


VIA COSTARICA, 20/22 
00040 = POMEZIA 
Codice Fiscale 00431030584 
tipo 


Specialità Medicinale: EXOCIN 


POMATA 0,3% 3,5G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 027234020‘ 


Tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate 
anche presso l'officina farmaceutica della società Allergan America, Puerto Rico Road 345 Km 
1.5, P.O, BOX 60 - Hormigueros - PUERTO RICO 

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della 
società Allergan Pharm, LTD Castlebar Road - Westport - County Mayo (Irianda) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C, - PPT N. 759 DEL 13-5-1997 


Società VEDIM PHARMA 
S.RL. 


VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA 
Codice Fiscale 00757340153 
tipo: 


Specialità Medicinale: CRONEPARINA 


10 FIALE SIRINGHE 5000 UI 0,2 ML 
10 FIALE SIRINGHE 12500 Ul 0,5 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 023645157 7, 
N° di AIC 023645171 


I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società 
UCB Pharma S.p.A. sita in Via Praglia, 15 - Pianezza (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufiiciale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 760 DEL 13-5-1997 


Società VEDIM PHARMA 
SRL. 


VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA 


Codice Fiscale 00757340153 


tipo 
Specialità Medicinale: FERROL 


40 CAPSULE 


N° di AIC 025446042 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società UCB 
Pharma S.p.A. sita in Via Praglia, 15 Pianezza (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


SA, P.I 


3-6-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 761 DEL 13-5-1997 


Società VEDIM PHARMA 
SRL. 


VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA 


Codice Fiscale 00757340153 


tipo 
Specialità Medicinale: NORZETAM 


OS 30 BUSTINE MONODOSE 2,5 ML 


N° di AIC 023845035 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione eccetto le operazioni di confezionamento primario e secondario 


sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società UCB Pharma S.p.A. sita in Via 
Praglia, 15 - Pianezza (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 762 DEL 13-5-1997 


Società VEDIM PHARMA 
S.RL. 


VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA 


Codice Fiscale 00757340153 


tipo 
Specialità Medicinale: CARDIOGEN 


10 FLACONCINI ORALI 10 ML 


N° di AIC 011041023 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società UCB 
Pharma S.p.A. sita in Via Praglia, 15 Pianezza (TO) 


I! presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— ea 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Senie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 763 DEL 13-5-1997 


Società VEDIM PHARMA 
S.R.L. 


VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA 
Codice Fiscale 00757340153 


tipo 
Specialità Medicinale: CRONEPARINA 


10 FIALE 5000 UI 0,2 ML 
10 FIALE 12500 UI 0,5 ML 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 023645094 / 
N° di AIC 023645106‘ 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società UCB 
Pharma S.p.A. sita in Via Praglia, 15 Pianezza (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 764 DEL 13-5-1997 


Società VEDIM PHARMA 
S.R.L. 


VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA 
Codice Fiscale 00757340153 
tipo 
Specialità Medicinale: FORMISTIN 
20 COMPRESSE 10 MG 


N° di AIC 027329010 7 
20 ML GOCCE OS 10 MG/ML 


N° di AIC 027329022 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società UCB 
Pharma S.p.A. sita in Via Praglia, 15 Pianezza (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 765 DEL 13-5-1997 


Società VEDIM PHARMA 
SRL. 


VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA 


Codice Fiscale 00757340153 


tipo. 
Specialità Medicinale: NORZETAM 
40 COMPRESSE 800 MG N° di AIC 023845011 
GOCCE ORALI 30 ML N° di AÎC 023845023 
10 FIALE 5 ML N° di AIC 023845047 


4 FIALE 15 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 023845050 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società UCB 
Pharma S.p.A. sita in Via Praglia, 15 Pianezza (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 766 DEL 13-5-1997 


Società VEDIM PHARMA 
S.RL. 


VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA 


Codice Fiscale 00757340153 


tipo 
Specialità Medicinale: SIF XZ 4 
40 CAPSULE 10 MG N° di AIC 0258180165 
14 CAPSULE 50 MG N° di AIG 025818028 
10 FLACONCINI MONODOSE 50 MG N° di AIC 025818042 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIF!ICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società UCB 
Pharma S.p.A. sita in Via Praglia, 15 Pianezza (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ER, 3 ESSA 


- n. 127 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie generale - n. 12 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 767 DEL 13-5-1997 


Società VEDIM PHARMA 
S.R.L. 


VIA PRAGLIA, 15 
10044 PIANEZZA 
Codice Fiscale 00757340153 


tipo 
Specialità Medicinale: FERROL 


20 BUSTINE N° di AIC 025446055 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione eccetto le operazioni di confezionamento primario e secondario 


sono effettuate presso l'officina farmaceutica delia società Istituto Gentili S.p.A. sita in Via S. 
Antonio, 61 - Pisa 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 768 DEL 13-5-1997 


Società FERRING 
S.RL. 
VIA A.CORTI, 11 


20133 MILANO 


Codice Fiscale 07676940153 
tipo 
Specialità Medicinale: ZOMACTON 


1 FL.LIOF.4 Ul + F.SOLV.1,5 ML N° di AIC 027743020 / 
i FL.LIOF.12 Ul +F.SOLV.3,5 ML N° di AIC 027743032 / 
1 FL.LIOF.18 UI + F.SOLV.5 ML N° di AIC 027743044 / 
3 FLAC LIO 4 Ul+3 FL SOLV 1,5 + 6 SIR + 12 AGHI N° di AIC 027743057 '? 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Ferring GmbH - Germania 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Ra 


3-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 127 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 769 DEL 13-5-1997 


Società ASTRA FARMACEUTICI 
S.P.A. 


VIA MESSINA, 38 
20159 MILANO 
Codice Fiscale 07968910153 
tipo 
Specialità Medicinale: UNIPRIL 


28 COMPRESSE 1,25 MG 
28 COMPRESSE 2,5 MG 
14 COMPRESSE 5 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 027166040 
N° di AIC 027166053 / 
N° di AIC 027166065 / 


I controlli biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina 
farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in località Valcanello - Anagni (FR) 


I! presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


97A3920 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
DOMENICO CORTESANI, direttore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(9651407) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono In vendita al pubblico: 
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato In ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 
— presso le Librerie concessionarie Indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando i'‘importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generalo, Tipo D - Abbonamento al fascicoli della serie sps- 
inclusi tutti i supplementi ordinari. ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 
- annuale 440.000 regionali* 
- semestrale è fanta ga È i 250.000 - annuale 


' - trale 
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie rtiaothe 


generale, inclusi i soli supplementi ordi- 
nari contenenti ! provvedimenti legislativi 
- annuale - = 360.000 
- semestrale » > % 200.000 


Abbonamento a: fascicoli della seria speciale 

destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 

altre pubbliche amministrazioni 

- annuale è sua > ‘ 231.000 
Abbonamento al supplementrordinari con- - semestrale sa è 126.000 
tenenti i soli provvedimenti non legislativi 

- annuale . . . . 100.000 Abbonamento ai fascicoli della serte generale, 

- semestrale 60.000 melusi tutti 1 supplementi ordinari, ed ai 


: i i fascicoli delle quattro serie speciali 
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale Sanmugie it SII . 950.000 


destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte - semestrale . . REGIO — sì 514.000 
costituzionale: 
» annuale . . 92.500 Tipo Ft - Abbonamento ai fascicoli della serle 
- semestrale ‘ 60.500 generale inciusi i supplementi ordinari 
contenenti | provvedimenti legislativi e ai 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 
destinata agli atti delle Comunità europee (escluso tipo A2} 
« annuale . . NE L. 236.000 - annuale . da ” 850.000 
- semestrale . a L. 130.000 - semestrale . . n 450.000 


Integrando con la somma di L. 125.000 / versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si 
ricevera anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997. 

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale Pa Ù x . n 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali 1, # e ill, ogni 16 pagine o frazione . 7 CURE: 5 . 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serre speciale Concorsi ed esami ia i i È 2.800 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione ENZAE È î n 1.500 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o trazione #4 a . e 1.500 
Suppiementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione x 7 é 1.500 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento annuale . i ; A 140.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 168 pagine o frazione > ce l 3 1500 


Supplemento straordinario «Conto rlassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale è ; si 91.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo #À : x x 8.000 


Gazzetta Ufilciale su MICROFICHES - 1997 
(Serle ganerale - Supplementi ordinari - Serie speclali) 
Abbonamento annuo {52 spedizioni raccomandate settimanali) 
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale 
Cantributa spese per imballaggio e spedizione raccamandata (da 1 a 10 microtiches) 
NB — Per l'estero | suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


PARTE SECONDA - INSERZIONI 
Abbanamento annuale . E - 410.000 
Abbanamanto semestrale . 245.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 18 pagine o frazione Roli È 4 a 1.550 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sona raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio 
de fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalia data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati 
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti «di» (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni là (06) 85082150/85082276 - inserzioni WP (06) 85082145/85082189 


LIU 


*x4 11250127097 * L. 7.500 


